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銘板7ベル 8極8芯モジ: L 7 ジャック X 24 SFP インターフス X 4 («) 



* 8極8芯モジ丄7ジャックと SFP は排他利用 


19ィソチ7ック固定用ネジ穴 



本体固定用ネジ穴（必 4) 
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19イソ f 7 ック固定用金1(同梱) 


(注記） 

1。 動作弯境 

温度 013~5 0 C 

挺度 2 0〜8 0 %RH (結露な きこと) 

2。 適合規制 

(電磁放射） VCC 1 CtassA 

3。 電源仕様 

電靡.電圧 AC 100 V 、5 0 / 6 0 HZ 

4。 ヶース■料 SECC 

5。 色彩 本体：グリーン01 

銘板つベル：グリーソ〇 2 

6。 ファソレス 


(* 1 ) 製品に付属の電源コードは10 0 V 専用コードです。 
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